MIDDLE CARBON HEATER 


ACH-792M 


ミドルカーボン ヒーター 



ス IJ 厶なシルエ、ソト&薄型にこだわった美しいデザイン。 

特殊製法オーガニックカーボン管を採用したヒーター。切り忘れ防止のため、4時間で自動電源 OFF 機能付き。 


云ドルカーボン ヒーターの 即暖性 


部屋全体を暖めるタイプのヒーターよりち 
即暖性に優れています。 

H 使用前 

使用直後 






ants carbon heater 


rqantc 


オーガニックカーボン管 


発熱体（フィラメント）は、炭素純度び 
99.9%の繊維（綿花を炭素化)になって 
いる。八□ゲン管に比べ約2倍の赤外 
線量の環境に優しいオーガニックな 
カーボン管。 



操作パネル部 

(主電源+マイコン式構造) 


誤動作を防ぐ主電源構造で 
安全性を向上させました。 
強弱切換•タイマーは使い 
やすいマイコン式を採用。 


Spec 


■ 強弱切換 （600 W / 300 W ) 

■ オフタイマー1/2/4時間 
■ 4時間自動 OFF 
■ 転倒 OFF スイッチ（傾斜感知式) 
■手動首振り （70 度） 


1 時間 
あたし」 


約13.2円 

※電力高時 


サイス / 約 W220XD220XH 700 mm 重量/約1 .9kg 
電源/ AC100V50/60HZ ミ肖費電力/ 600W 

電源コード長さ/約 1.5m 材質/ ABS 樹脂、 PC 樹脂、スチール、アルミ 
JAN / [WH :プラチナホワイト】が63027 411425 
旧 K :チヤコールブラック】が63027 411432 
捆包/個装箱サイス： W72 已 XD155xH230mm が箱乂数： 3台 
外箱徊包サイス： W73 已 XD490XH2 已 0mm 














































